Sonata in c (K.99) 

for String ensemble 



Violin I 



Allegro J = 100 



Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Cad. & Arr. Michel Rondeau 



■\+ 



a 




*B 



<♦*- 




*v 



E^S 



£££f jl r ^p ltj' i ^t \ \ \ 



I7\ 



fe tor I 



zo 



si 



iig: 



^ 



^B# 



^ i** - ^ 



^ 



77 





i jf=S=£ 



23 



£ 




fe I I 



m 



27 



vm 




vm 




31 



" iJn i I I I i \ \ I ' Ml 1 I I I i t i t ^^ 



e 



38 



a 



* 



lis J' 



SS5 



fSS 



P 



p^S 



^"K ' ^ 



© 2010 - Gatineau,Qc.Ca. 



Scarlatti Sonata in c (K.99) Violin 1 
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